zmarlego dnia 5 maja 1947 roku w Warszawie 


odprawione zostanie 


w sobote dnia 5 czerwca 1948 r. o godz. 8 rano w kosciele sw. Anny 
przed Glownym Oltarzem 
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Panstwowy Instytut Geologiczny. 
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